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MENTION 


Suite a la liquidation de Zimmer Biomet LHS-1 S.a r.l., une societe a responsabilite limitee de droit 
luxembourgeois ayant son siege social au 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duche 
de Luxembourg, enregistree aupres du Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg sous le 
numero B 200.421, par un acte de Maitre Jacques Kesseler en date du 29 decembre 2016, les 387 
parts sociales privilegiees de categorie B de Zimmer Luxembourg II S.a r.l., une societe a responsabilite 
limitee de droit luxembourgeois ayant son siege social au 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, 
Grand-Duche de Luxembourg, enregistree aupres du Registre de Commerce et des Societes de 
Luxembourg sous le numero B 101 .255, ont ete transmises a ZB (Gibraltar) Holding Limited, une limited 
company dument constitute et valablement existante selon les lois de Gibraltar, ayant son siege social 
au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, Gibraltar et enregistree aupres du Companies House of Gibraltar 
sous le numero 113698. 


Pour mention auxfins de la publication au Recueil Electronique des Societes et Associations. 

Luxembourg, le 19 janvier 2017. 

Pour la societe 
Un mandataire 



